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PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 


TENDER NOTICE 


[No. 2/ 2013 ] 
No. C2/6531/13/TDMCA. 


27th May 2013 


Sealed tenders are invited for the supply of 
Haematology reagent for Pathology Department of 
Government T. D . Medical College , Alappuzha. 
Cost of tender form : 

Orginal 1,050 

Duplicate 525. 
Last date and time of receipt of tender — 3 - 7 - 2013, 
11 a .m . 

Date & time of opening of tender — 3 -7- 2013 at 2 p.m . 
(If this day happend to be a holiday the next working 
day will be considered ). 

Tender should be addressed to the Principal, T.D . 
Medical College, Alappuzha-688 005. Tender No. and due 
date should be superscribed on each envelope . Late 
tenders will not be accepted . Tender will be opened at 
the time and date noted against each tender in the 


presence of such tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that 
time. Intending tenderers may obtain the tender forms 
from the undersigned on all working days from 10 a.m . to 
4 p .m . Cheques , Drafts, Postage Stamps will not be 
accepted towards the cost of tender forms. Duplicate 
tender, if required will be issued on additional payments as 
shown in the schedule . Tender forms is not transferable 
and the cost is not refundable. Further details can be had 
from the College Office during working time. Tender 
should be accompained by an agreement executed in 
Kerala Government Stamp Paper worth 100 and EMD 
1 % of total cost of the item tendered . Tenders without 
EMD will be rejected . 


ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പതോളജി വിഭാഗ 
ത്തിലേക്ക് ഹെമറ്റോളജി റീയേജന്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 3 - 7 - 2013 , 
11 മണി വരെ. 3- 7- 2013 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് ദർഘാസ് തുറക്കു 
ന്നതായിരിക്കും. ദർഘാസുകൾ ആഫീസിൽ നിന്നും 7 1,050 
അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പകർപ്പ് ദർഘാസുകൾക്ക് 
? 525 അടച്ചാൽ മതിയാകും ദർഘാസുകൾ ഉള്ളടക്കം 
ചെയ്ത ക വറിനു പുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പർ, ഇന വി വരം 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തി പ്രിൻസിപ്പാൾ, ടി. ഡി . മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, ആലപ്പുഴ-688 005 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ട 
താകുന്നു . വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ കൊടുത്ത തീയതിയിലും സമയത്തും 
സമർപ്പിക്കുന്നവരുടെയോ അവർ നിയോഗിക്കുന്ന പ്രതിനിധി 
കളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസുകൾ ഓഫീസ് സമയത്ത് നിർദ്ദിഷ്ട വിലയ്ക്ക് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ ദർഘാസിന്റെ വിലയായി 
സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാ സു കൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടില്ല . വില തിരികെ ലഭി ക്കു ന്ന ത ല്ല . സാ കേ തിക 
വിശദാം ശ ങ്ങൾ ദർഘാ സി നോ ടൊപ്പം ലഭിക്കു ന്ന താ ണ് . 
ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കു മ്പോൾ 3 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
സമ്മ ത പ്രതവും ക്വാട്ടു ചെയ്യുന്ന ആകെ വിലയുടെ ഒരു 
ശത മാനം വരുന്ന തുകയ്ക്ക് പിൻ സി എ ലിന്റെ പേരിൽ 
എടു ത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ഡാഫ് സ്റ്റോ സ്ഥിര നിക്ഷേപ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിര ത ദ വ്യമായി സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
സ മ്മ ത പ ത വും നിര ത ദ വ്യവും അടക്കം ചെയ്യാത്ത 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിക്കും. 


(e) 


tender sales . Cost of tender form will not be refunded 
tender form is not transferable 

The tender documents should contain two parts , 
| namely, Technical bid and Financial bid . 
Technical Bid should contain : 
(a) Technical offer duly signed and sealed . 

Tender documents along with preliminary 
agreement in * 100 Kerala Stamp Paper duly 

signed and sealed. 
(c) Detailed technical specifications and compliance 

statement. 
| ( d) EMD for X 6 lakhs in favour of Principal , Medical 

College , Kottayam . 
Original brochure & literature supporting the 

technical specification . 
- (f) List of installations in India . 

(g) Details of service facility. 
(h ) Compliance to payment conditions. 
(i) Compliance to penalty conditions. 

(1) Delivery Period. - 
| (k) Place of Delivery . 

(1) Warranty. 
( m) Training details. 

( n) AMC & CAMC details . 
Financial Bid should contain : 
| (a) Price of the equipment and its accessories. 
- (b ) AMC & CAMC amount . 
(c) Price list of essential spare parts . 

The tenders duly filled and signed by the tenderer 
along with necessary documents shall be submitted to the 
Principal, Govt. Medical College , Kottayam on or before 
12 . 30 p .m on 27- 8 - 2013 . The tender terms and conditions 
be clearly typed or legibly written giving the full name 
and address of the tenderers . The tenderers should quote 
the rates and amount in figures as well as words 
tendered by them . The tenderers should take care that the 
rates and amounts are written / typed in such a way that 
interpolation is not possible and no blank space should 
be left. Alterations, if any should be attested by the 
tenderer with their full signature and seal. 

The technical bids will be opened at 2 .30 p .m . on 
27 - 8 -2013 at the Principal s Office in the presence of such 
tenderers or their authorized representatives who may 
present at that time. The financial bid of technically 
qualified firms will be opened at a later stage and the 
date will be intimated . 


Govt. T. D . Medical College, 
Alappuzha . 


| ( Sd.) 
Principal. 


GLOBAL TENDER NOTICE 
No, C3/ 3040 /2013/ MCK . 

23rd May 2013. 
Competitive Global tender in separate sealed covers 
superscribed with the name and number of tender are 
invited in two -bid system ( in two identical copies ) for the 
supply installation and commissioning of Low Energy 
Linear Accelerator in the Department of Radiotherapy. 
Govt. Medical College. Kottayam . 
Cost of tender form (Including Tax): 

Orginal - R 26,263 

Duplicate Y 13 ,132 
Due date and time for the sale of tenders — 26 -8 - 2013, 
1 p. m . 

Due date and time for receipt of tenders — 27 -8 -2013 , 
12 .30 p . m . 

- Due date and time for opening of tenders 27- 8- 2013 , 
2.30 p. m . 

Tender forms can be had from this office on 
payment of the prescribed cost in cash or by Money 
Order till due date for the sale of tenders . No other 
modes of remittance will be entertained . Those who 
require tender forms by post a sum of 40 will be added 
towards postage charges. Money Orders should reach 
this office at least 10 days prior to the closing date of 


GovernmentMedical College , 
Gandhinagar P. O ., Kottayam -8 . 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICES 


(1 ) 
No. C1/ 6175 /2013/ MCK . 

30th May 2013. 
Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of following chemicals to Medical College , 
Kottayam. 


മുദ്രവച്ച ദർഘാസ് കവറിനു മുകളിൽ “ദർഘാസ് നമ്പർ. 
സി1 / 6175 / 2013 / എം . സി . കെ . കെമിക്ക ലിന്റെ പേര് എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി “ പിൻ സിപ്പാൾ, ഗവ. മെഡിക്കൽ 
- കോളേജ്, കോട്ടയം - 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 10 - 7 - 2013 , 
| 1 മണിക്ക് മുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്ക വിധം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണമോ 
ആയ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . യഥാസമയം 
ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം (10 - 7 - 2013 ), 2 .30 
മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 

വിശദവിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പ്രതത്തിനോടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം പിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


1. Organic 

Inorganic 
Natural Products 

Biochemicals 
5 . Solvents 
6 . Dyes 

Tender forms can be had from this office on 
payment of * 1, 051 in cash or by money order till 
9 - 7 -2013 . No other modes of remittances will be 
entertained. Those who require tender forms by post, a 
sum of 3 40 will be added towards postage charges. 
Money Orders should reach this office atleast 10 days 
prior to the closing date of tender sales . Cost of tender 
forms will not be refunded . 


No , C1/ 6177/ 2013/ MCK . 


| 30th May 2013 . 


Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of Glass wares to Medical College , Kottayam . 


Tender forms can be had from this office on 
payment of 7 1, 051 in cash or by money order till 
| 19 - 7 - 2013 . No other modes of remittances will be 

entertained. Those who require tender forms by post , a 
sum * 40 will be added towards postage charges. 
Money Orders should reach this office atleast 10 days 
prior to the closing date of tender sales. Cost of tender 
forms will not be refunded . 


The duly signed tenders superscribed on the 
envelop as " Tender No . C1/ 6175 /13/ MCK for the purchase 

....... ....... addressed to 
“ The Principal, Medical College, Kottayam -8 ” should 
reach this office on or before 10 -7 -2013 , 1 p .m . Tenders 
received late will not be entertained . The duly received 
tenders will be opened at 2.30 p. m . on 10 -7 -2013 in the 
presence of the tenderers or their authorised 
representatives who may present at that time. 


of .... ... 


Further details can be obtained from this office 
during working hours . The undersigned reserves the right 
to reject any tender without assigning any reason . 


The duly signed tenders superscribed on the 
envelop as “ Tender No.C1/6177 /13/MCK for the purchase 
of Glass Wares addressed to “The Principal, 

Government Medical College, Kottayam- 8 ” should reach 
| this office on or before 20 - 7 - 2013 , 1 p . m . Tenders 

received late will not be entertained . The duly received 
tenders will be opened at 2 .30 p . m . on 20 -7 - 2013 , in the 
presence of the tenderers or their authorised 
representatives who may present at that time. 


കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന 
കെമിക്കൽസ് വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ഓർഗാനിക് 
ഇൻ ഓർഗാനിക് 
നാച്ച്വറൽ പ്രൊഡക്ട്സ് 
ബയോകെമിക്കൽസ് 
സോൾവൻസ് 
ഡെസ് 


Further details can be obtained from this office 
during working hours. The under signed reserves the 
right to reject any tender without assigning any reason . 


കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ഗ്ലാസ്സ് വെയേഴ്സസ് 
വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


- ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ 3 1,051 അടച്ച് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
9 - 7 - 2013 വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ 
ത പാലിൽ ആ വശ്യമുള്ളവർ ? 40 അധികം 
മണിയോർഡറായി അയക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് 
ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പത്രത്തിന്റെ വില മടക്കി 
നൽകുന്നതല്ല . 


- ദർഘാസ് പ്രത ങ്ങൾ ? 1,051 അടച്ച് ഓഫീസിൽ 
നിന്നും 19 - 7 - 2013 വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രതങ്ങൾ തപാലിൽ ആ വശ്യമുള്ളവർ X 40 അധികം 
മണിയോർഡറായി അയക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
- ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് 
ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പത്രത്തിന്റെ വില മടക്കി 
നൽകുന്നതല്ല. 


- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനു മുകളിൽ “ദർഘാസ് - മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ കവറിനു മുകളിൽ “ ദർഘാസ് 
നമ്പർ സി1 / 6177/2013 / എം . സി. കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് ഗ്ലാസ് നമ്പർ സി1/ 6176/2013 / എം . സി. കെ . റീ ഏജന്റ് കിറ്റുകൾ എന്ന 
വെയേഴ്സ് എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടി “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, മേലെഴുത്തോടുകൂടി “ പിൻ സിപ്പാൾ, ഗവ . മെഡിക്കൽ 
ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയം- 8 ” എന്ന വിലാസത്തിൽ കോളേജ്, കോട്ടയം - 8 എന്ന വിലാസത്തിൽ 23 - 7 - 2013 , 
20 - 7 - 2013 , 1 മണിക്ക് മുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്ക വിധം 1 മണിക്ക് മുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്ക വിധം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
അ യ യ് ക്കേണ്ടതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനു ശേഷം നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണ 
ലഭിക്കുന്നതോ അ പൂർണ്ണമായതോ ആയ ദർഘാസുകൾ -- മായതോ ആയ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം (20-7 -2013 ), 
അന്നേദിവസം ( 20 -7- 2013 ), 2.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 2.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 
- വിശദ വിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പത്രത്തിനോടൊപ്പം 

വിശദ വിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പത്രത്തിനോടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം പിൻ സിപ്പാളിൽ 

- നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം പിൻ സിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


No. C3/ 6875/ 2013 / MCK . 


| 11th June 2013. 


No. C1/ 6176/2013 / MCK . 


5th June 2013 . 


Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of Equipments for ENT Department to 
Government Medical College, Kottayam . 
Tender No. and Name 

Cost of 

Quantity tender 
of Equipments 

form 


Sealed competitive tenders are invited for the 
purchase of Reagent Kits for Biochemistry to Medical 
College, Kottayam . 

Tender forms can be had from this office on 
payment of 1 ,051 in cash or by money order till 
22 - 7 - 2013 . No other modes of remittances will be 
entertained . Those who require tender forms by post, 
a sum X 40 will be added towards postage charges. 
Money Orders should reach this office atleast 10 days 
prior to the closing date of tender sales . Cost of tender 
forms will not be refunded . 


1 


2,205 


- C3/ 6875 /2013/ MCK - Microdebrider - 
C3/7083/ 2013 / MCK - Anaesthesia 
Machine with vaporizer — 

- 


1 


420 


The duly signed tenders superscribed on the 
envelop as “ Tender No.C1/6176 / 13 /MCK for the purchase 
of Reagent Kits ” addressed to “ The Principal, 
Government Medical College, Kottayam - 8” should reach 
this office on or before 23 -7 -2013, 1 p .m . Tenders received 
late will not be entertained . The duly received tenders 
will be opened at 2 .30 p. m . on 23 -7 -2013 in the presence 
of the tenderers or their authorised representatives who 
may present at that time. 

Further details can be obtained from this office 
during working hours . The undersigned reserves the right 
to reject any tender without assigning any reason . 

- കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് റീ ഏജന്റ് കിറ്റുകൾ 
വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


Tender forms can be had from this office on 
payment in cash or by money order till 12 - 7 - 2013 , 
11 . 30 p . m . No other modes of remittance will be 
entertained . Those who require tender forms by post , a 
sum of 3 40 will be added towards postage charges. 
Money Orders should reach this office atleast 10 days 
prior to the closing date of tender sales. Cost of tender 
forms will not be refunded . 

The duly signed tenders superscribed on the 
envelops as “ Tender No . C3 / 6875 /13/ MCK for the 
purchase of Equipments of ENT addressed to “ The 
Principal, Government Medical College , Kottayam - 8 
should reach this office on or before 12 - 7 - 2013 , 1 p . m . the 
due date mentioned in the schedule . Tenders received 
late will not be entertained . The duly received tenders 
will be opened at 2 .30 p . m . on 12 -7 -2013 , at the stipulated 
time in the presence of the tenderers or their authorised 
representatives who may present at that time. 

Further details can be obtained from this office 
during working hours. The under signed reserves the 
right to reject any tender without assigning any reason . 

- കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഇ .എൻ. റ്റി. ഡിപ്പാർട്ടു 
മെന്റിലേക്ക് ഉപ ക ര ണ ങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


- ദർഘാസ് പ്രതങ്ങൾ ? 1, 051 അടച്ച് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
22 - 7 - 2013 വരെ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പത്രങ്ങൾ 
തപാലിൽ ആ വശ്യമുള്ളവർ X 40 അധികം 
മണിയോർഡറായി അയക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് 
ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പത്രത്തിന്റെ വില മടക്കി 
നൽകുന്നതല്ല . 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 

- എണ്ണവും 


ദർഘാസ് പത്രത്തിന്റെ 

- വില R 


0 & 


G 


സി3 / 6875/ 2013 / എം . സി. കെ . 
മൈക്രോഡിബഡർ - 1 


2 , 205 


7 8 / 2013 /MCTCR - HD Camera and 

Control Unit - 1 23, 00, 000 
- 8 9 / 2013 / MCTCR Great White Power 

Aid - 1 8,00,000 
9 1 072 0 1 3 / MCTCR - Video Assisted 

Semi Flexible Medical Thoroscope 

3 19 ,00,000 
- 10 11 / 2 01 3 / MCT CR - Portable ICU 

Fibroptic Bronchoscope ? 6,00,000 
11 12 / 2013/ MCTCR - Karyotyping work 

Station - Y 12, 00,000 
- 12 1 3/ 2 0 1 3 / MCT CR - Video Assisted 

- Fibroptic Bronchoscope Y 16, 00 ,000 


Pulmonary 
Medicine 


Anatomy 
Pulmonary 

Medicine 


സി3 / 7083/ 2013 / എം . സി. കെ . 
അനസ്തേഷ്യാ മെഷിൻ 
വിത്ത് വെപ്പറൈസർ - 1 

420 
- ദർഘാസ് പത്രങ്ങൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ വില അടച്ച് 
ഓ ഫീ സിൽ നിന്നും 12 - 7 - 2013, 11. 30 മണി വരെ 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പത്രങ്ങൾ തപാലിൽ 
ആ വശ്യമുള്ളവർ X 40 അ ധികം മണിയോർ ഡറായി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ ദർഘാസ് വിൽപ്പന 
അവസാനിക്കുന്നതിന് 10 ദിവസം മുമ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രതത്തിന്റെ വില മടക്കി നൽകുന്നതല്ല. 

- മുദ്രവച്ച ദർഘാസ് കവറിനു മുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ. 
സി3 / 6875/ 2013 / എം . സി . കെ . ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് ഇ .എൻ. ടി. 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റി ലേക്ക് ഉള്ള ഉ പ ക ര ണ ങ്ങൾ എന്ന 
മേലെഴുത്തോടുകൂടി “ പിൻ സിപ്പാൾ, ഗവ . മെഡിക്കൽ 
കോളേജ്, കോട്ടയം - 8 ” എന്ന വിലാസത്തിൽ 12 - 7 - 2013 , 
1 മണിക്ക് മുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്ക വിധം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്നതോ അപൂർണ്ണ 
മായതോ ആയ ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
യഥാസമയം ലഭ്യമായ ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 12 - 7 -2013, 
2.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. 

വിശദ വിവരങ്ങൾ ദർഘാസ് പത്രത്തിനോടൊപ്പം 
ലഭ്യമാണ്. യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ 
നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം പിൻ സിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Cost of tender form : 
Original - 5 , 565 for Sl. No . 1 , 3 2 , 100 for Sl. No . 2 , 

1 1 ,050 for Sl. Nos. 3 and 5 , 3 3 ,045 for SI. Nos. 
4 and 9 , 7 1 , 680 for Sl. Nos . 6 , 8 , 7 3 , 675 for 
Sl. No. 7, 8 1 ,260 for Sl . No . 10 , 3 1 , 890 for 

Sl . No. 11, and 3 2,520 for Sl. No . 12 . - 
- Duplicate X 2 , 783 for Sl. No . 1 , 3 1 ,050 for Sl. No. 2 , 

? 525 for Sl. Nos . 3 and 5, 8 1, 523 for Sl . Nos. 
4 and 9 , 7 840 for Sl. Nos. 6 and 8 7 1, 838 
for Sl. No . 7 7 630 for Sl. No . 10, 7 945 for 

Sl. No. 11, 1 1 ,260 for Sl. No . 12 . 
Closing Date and time of tender form by 
Money Order — 2 -7 -2013 , 4 p . m . 

Closing date and time of tender form by cash 
12 - 7-2013 , 4 p . m . 

Last date and time of receipt of sealed tender 
15- 7-2013 , 1 p. m . 

Opening date and time of tender - 16 - 7 - 2013 , 
2 .30 p. m . 

The tender forms and further details such as 
specification and general conditions, etc. can be had from 
the office of the Principal, Government Medical College , 
Thrissur, M . G . Kavu . Those who wish to get the tender 
form by post should send 3 50 extra by Money Order 
towards postage charge for each tender. 


Government Medical College , 
Gandhi Nagar P.O ., Kottayam - 8. 


| (Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICE 


No . 1125/2013/ MCTCR . 

29th May 2013 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms are 
invited for the supply of following items required for 
Medical College, Thrissur. 


SI, 
No. 


Tender No. and Name of the 

Items with PAC 


Name of 
Department 


Forensic 
Medicine 


- തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള താഴെ പറയുന്ന 
ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് നേരെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ്രകാരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


1 2/ 2013/ MCTCR _ Mortuary Cabinet - 

- 7 35, 00 ,000 
2 3 / 2 0 1 3 / MCT C R _ U . V. Spectro 

Photometer - 10,00,000 
3 4/ 2013/ MCTCR - Exhibit Gallery 

- Museum - 5, 00 , 000 
4 5 /2013 / MCTC R - Anesthesia 

- Machine ? 19 ,00, 000 
5 6 / 2013 /MCTCR — Patient Warming 

- System - { 5,00, 000 
6 7/2013/MCTCR — Flexible Fibroptic 

Bronchoscope - 8 ,00 ,000 


Anestheiso 

logy 


കമ 
നമ്പർ 


ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
ഉപകരണത്തിന്റെ പേരും 
-- അടങ്കൽ തുകയും 

(2 ) 


- ( 1) 


- 1 2/2013/ MCTCR - - മോർച്ചറി കാബിനറ്റ് ഫോറൻസിക്ക് 
- - ൽ 35,00,000 

മെഡിസിൻ 


ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
- സമയവും - 2 -7 - 2013, 4 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 12- 7- 2013, 4 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 7-2013 , 1 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
16 - 7 - 2013, 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, തൃശ്ശൂർ, 
എം . ജി . കാവ്- 680 596 - ൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ ? 50 തപാൽ ചാർജ്ജ് 
അധികമായി ഓരോ ദർഘാസിനും ചേർത്ത് അടക്കേണ്ടതാണ്. 


2 3/ 2013/ MCTCR - യു . വി . 

പെട്രോഫോട്ടോമീറ്റർ - 10 , 00,000 


3 4/2013/ MCTCR - എക്സിബിറ്റ് ഗാലറി 

സിസ്റ്റം ? 5,00, 000 


4 5 / 2 0 1 3 / M C T C R - അനസ്തേഷ്യ 

- മെഷ്യ ൻ - 19,00,000 


അന 
ഷോളജി 


5 6/ 2 0 1 3 / MC TC R - പേഷ്യന്റ് വാമിംഗ് 

സിസ്റ്റം ? 5, 00,000 


Government Medical College, 
Thrissur. 


| ( Sd.) 
Principal. 


TENDER NOTICES 


6 7/2013 / MCTCR - ഫ്ളെക്സിബിൾ 

ഫെബാപ്റ്റിക്ക് ബാങ്കോ സ്കോപ്പ് 

- 1 8,00.000 
7 8/ 2013/ MCTCR - എച്ച്. ഡി. ക്യാമറ 

ആന്റ്കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ? 23,00 ,000 


ഗൈനക്കോളജി 


8 9/2013 / MCTCR - ഗേറ്റ് വൈറ്റ് പവ്വർ 

എയ്ഡ് ? 8,00,000 
9 10/2013/ MCTCR - വീഡിയോ അസിസ്റ്റഡ് പൾമനറി 

സെമി ഫ്ളെക്സസിബിൾ മെഡിക്കൽ മെഡിസിൻ 

തോറോസ്കോപ്പ് - * 19,00,000 
10 11 / 2013/ MCTCR - പോർട്ടബിൾ 

ഐ . സി. യു . ഫൈബ്രോപ്റ്റിക്ക് 

ബ്രോങ്കോകോപ്പ് - 6,00,000 
11 121/2 0 1 3/ MCTCR - കാരി ടൈപ്പിങ്ങ് അനാട്ടമി 

സ്റ്റേഷൻ - 1 12 ,00,000 
12 13 /2013/ MCTCR - വീഡിയോ അസിസ്റ്റഡ് 

ഫെബാപ്റ്റിക്ക് ബാങ്കോകോപ്പ് - പൾമനറി 
? 16,00,000 

മെഡിസിൻ 


(1 ) 
No. S2/ 6688/2013/ MCC . 

18th May 2013 . 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
form are invited from the manufacturers or authorized 
dealers for the supply of Reagents for Biochemistry 
Department , Govt. Medical College , Kozhikode. 

Tender forms and details can be obtained from the 
office of the Principal, Government Medical College , 
Kozhikode on payment of tender cost. Tenders should be 
susperscribed with tender No. and addressed to the 
Principal, Government Medical College, Kozhikode Belated 
tenders will not be accepted. 

Each tenders should be submitted along with an 
agreement signed and executed in Kerala Stamp Paper 
worh 1 100 and EMD @ 1 % of the total cost of the 
items tendered for stamp paper will be supplied to the firm 
outside Kerala on request along with remittence of 150 
(Rupees one hundred and fifty only ) by money order in 
favour of Principal, Government Medical College , 
Kozhikode. Speciman copy of the tender annexed with 
the tender form rates should be quoted in Indian Rupees 
only . All the taxes applicable is to be clearly mentioned . 
Freight insurance loading unloading erection and 
commission charge and installation charges should be 
done by the tenderer. 

The tender without the required Earnest Money 
Deposit agreement and not satisfy other tender 
specification are liable to be rejected without further notice . 
Duplicate copy of tender form can be obtained on 
payment of cost. The tenders will be opened in the 
presence of tenders or their authorized representatives as 
scheduled. 

Demonstration, if required should be provided by the 
firm at their on expense, Further details can be had from 
the office of the Principal, Government Medical College , 
Kozhikode during working hours . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ - ക്രമനമ്പർ 1- ന് ? 5, 565, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 

2, 100 ക്രമനമ്പർ 3, 5, ഇവയ്ക്കു ? 1,050 , 
കമനമ്പർ 4, 9 , ഇവയ് ക്ക് ? 3 ,045, 
കമനമ്പർ 6 , 8 ഇവയ് ക്ക് ? 1, 680 , 
ക്രമനമ്പർ 7 - ന് ? 3,675, ക്രമനമ്പർ 10 - ന് 
31,260 , കമനമ്പർ 11- ന് ? 1,890, ക്രമനമ്പർ 
12 - ന് ? 2,520 . 


പകർപ്പ് ക്രമനമ്പർ 1 - ന് ? 2,783, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 

? 1, 050 ക്രമനമ്പർ 3, 5 ഇവയ്ക്ക് ? 525 , 
കമനമ്പർ 4, 9 ഇവയ് ക്ക് 1 1,523 
ക്രമനമ്പർ 6, 8 ഇവയ്ക്ക് ? 840, ക്രമനമ്പർ 
7 - ന് ? 1,838, കമനമ്പർ 10 - ന് ? 630 
കമനമ്പർ 11- ന് 3 945 , ക്രമനമ്പർ 12 - ന് 
3 1, 260 . 


- St. 

No. 


Tender 

No . 


Name of item and Department 
-- with Cost ( approximate) 


| 1 S2/ 6688 /2013/ MCC Routine Test Reagents for 

Dept.of Biochemistry — 

? 3 , 76 , 000 
2 S2/ 6689 / 2013 / MCC Lever function test reagent 

of Dept.of Biochemistry — 

7 2 , 10 , 000 
3 S2/6690/2013/ MCC Lipid Profile Reagents for 

Dept. of Biochemistry 

7 3 , 47, 800 
4 S2/6691 /2013 /MCC Miscellaneous Reagents for 

Dept. of Biochemistry 

7 3 ,94, 000 . 
Cost of tender form : 

Original 7 832 for Sl. Nos.1, 3 , 4, 3 612 for Sl. Nos. 2. 
Duplicate 416 for Sl. Nos. 1, 3 , 4 , 5 306 for Sl. No. 2 . 
By post _ R 882 for Sl . Nos. 1, 3, 4 , 7 662 for Sl. No. 2 . 

Closing date and time of sale of tender forms— 
9- 7-2013, 3 p. m . 

Due date and time for receipt of tender forms 
10 - 7-2013, 11 . a. m . 

Due date and time for opening of tender forms 
10 - 7 - 2013 , 11 , 30 a. m . 

Closing date of tender form by post 
3 - 7 -2013, 3 p . m . 

Date upto which rates are to be firm — 31 -3 -2014 . 


ലഭിക്കുന്നതിന് ? 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട് എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അപേ ക്ഷി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ 
സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃ ക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാർ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 

-- വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെതന്നെ നിരസിക്കുന്ന 
താണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീ ക ത പതി നി ധി യു ടേയോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


ക്രമ ടെണ്ടർ 
നമ്പർ നമ്പർ 


- ഇനവിവരവും 
- ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഏകദേശ 

ചെലവും 


എസ് .2 / 6688/ 2013 / 
എം . സി. സി. 


റോട്ടീൻ ടെസ്റ്റ്റീയേജന്റ് ബയോ 
കെമിസ്ട്രി വിഭാഗം { 3,76,000 


- എസ് .2/ 6689 / 2013 / 

എം . സി. സി. 


ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ബയോ 
കെമിസ്ട്രി വിഭാഗം 3 2,10,000 


3 


എസ് .2/ 6690/ 2013 / 
എം . സി . സി . 


SPECIAL CONDITIONS 


ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ ടെസ്റ്റ് 
റീയേജിന്റ് ബയോകെമിസ്ട്രി 
വിഭാഗം - 3,47,800 


എസ് .2/6691/2013 / 
എം . സി . സി . 


മിസലേനിയസ് റീയേജന്റ് 
ബയോകെമിസ്ട്രി വിഭാഗം 
7 3,94,000 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 


? 832, 


അസ്സൽ ക്രമനമ്പർ 1, 3, 4 ഇവയ്ക്ക് 
ക്രമനമ്പർ 2 - ന് ? 612. 


? 416, 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ക്രമനമ്പർ 1, 3, 4 ഇവയ്ക്ക് 
ക്രമനമ്പർ 2- ന് ? 306. 


(1) The brochure issued by the manufacturer in 

original should be attached . 
(2) The firm should be arranged demonstration at 

his own cost if requested . 
(3) Warranty: minimum 2 years. 
(4) AMC and CAMC minimum 5 years, AMC and 

CAMC ( rate to be mentioned separately will be 

considered for selection if necessary . 
(5 ) No advance payment will be made. 

കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
ബയോ കെമിസ്ട്രി വിഭാഗത്തിലേക്ക്റീയേജന്റുകൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നോ അംഗീകൃത 
വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും മത്സരാടിസ്ഥാ ന 
ത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
- ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ് 
( ഫോൺ: 0495 2350212 ). ? 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടുംകൂടി താഴെ നൽകി യി രി ക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപതം 


1 882, 


തപാൽവഴി ക്രമനമ്പർ 1, 3, 4 ഇവയ്ക്ക് 
ക്രമനമ്പർ 2 - ന് ? 662 . 


ടെണ്ടർഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 9 - 7 - 2013, 3 മണി. 


ടെണ്ടർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
10 - 7 - 2013 , 11 മണി. 


- തപാൽ വഴി ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന 
- തീയതിയും സമയവും 3 - 7- 2013, 3മണി. 


ടെണ്ടർ ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
10 - 7 - 2013, 11.30 am . 


Si. 
No . 


Tender 
No. 


Name of item and Department 

with Cost ( approximate ) 


vel ml2250mlololoom miw031- 3 - 2014. 


1 S2 /7875 /2013/MCC 


നിബന്ധനകൾ 


2 


S2/7884/2013/MCC 


1. നിർ മ്മാ താ വിൽ നിന്നുള്ള കൈ പു സ് തകം ത ന ത് 
- ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


3 


S2 /7885/2013/MCC 


2. ആ വ ശ്യ പ്പെ ടു ന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 
ചെല വിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോ ധ നയ് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 


4 


S2 /7886 /2013 /MCC 


Seriological Kits for Viral 
Infection Test, Microbiology 
Dept. 74 ,000 
Seriological Kits for Bacterial 
Infection , Microbiology 
Dept. 1, 15 ,000 
Molecular Kits for Viral 
Infusion Test, Microbiology 
Dept. — * 2 ,99,000 
Molecular Kits for Tuberculosis 
Test , Microbiology Dept. — 

3, 44 ,000 
Diagnostics Kits for 
Microbiat Infection Test 
Microbiology Dept. — 2 ,65 ,300 
Antibiotic Disc Microbiology 

4 ,07 ,896 
Culture Media and Supplements 
Microbiology Dept . 4,98 ,554 


5 


S2 /7882 /2013/MCC 


3. moms) 2120260Blooň 2 UD40 mlomimo. 
4. വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി/ സമഗ വാർഷിക അറ്റകുറ്റ 
പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം നിർബന്ധം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ നിരക്കു 
കൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. Djadjo na moda moe . 


6 


S2 /7881/2013/MCC 
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S2/7879/2013/MCC 


Cost of tender form : 

Original 416 for Sl. Nos. 1, 2 , 3 612 for Sl. Nos. 
3 , 5 , 832 for Sl. No. 4 , * 1,040 for Sl. Nos. 6 , 7 . 

Duplicate 208 for Sl. Nos. 1, 2 , 306 for Sl. Nos. 
3, 5, * 416 for Sl. No. 4, 520 for Sl. Nos. 6 , 7 . 

By Post - 466 for Sl. Nos . 1, 2 , 662 for Sl. Nos . 
3, 5, 882 for Sl. No. 4 , * 1,090 for Sl. Nos. 6 , 7 . 

Due date and time of sale of tender forms 
12-7 - 2013 , 3 p. m . 

Closing date and time of sale of tender form by 
post — 5 -7 -2013, 3 p . m . 

Due date and time for receipt of tender forms 
15 - 7 -2013 , 11. a . m . 


No. S2/7875 /2013/MCC . 

22nd May 2013. 
Sealed and competitive tenders in the prescribed 
form are invited from the manufacturers or authorized 
dealers for the supply of Reagents , Kits and Discs for 
Microbiology Department, Government Medical College, 
Kozhikode . The tender forms and details can be had from 
the office of the Principal, Government Medical College, 
Kozhikode on payment of tender cost. Tenders should be 
susperscribed with tender No . and addressed to the 
Principal, Government Medical College , Kozhikode . Belated 
tenders will not be accepted . 

Each tenders should be submitted along with an 
agreement signed and executed in Kerala Stamp Paper 
worh 100 and EMD @ 1 % of quated price Stamp Paper 
will be supplied to the firm outside Kerala on request 
along with remittence of 150 (Rupees one hundred and 
fifty only ) * 100 towards the cost of Stamp Paper and 

50 as incidental charge by money order taken in favour 
of Principal, Government Medical College , Kozhikode . 
Specimen copy of the agreement is annexed with the 
tender form . Rate should be quoted in Indian Rupees only . 
All the taxes applicable is to be clearly mentioned . Freight, 
insurance , loading, unloading, erection and commission 
charges and installation should be by the tenderer. 

The tender without the required , Earnest Money 
Deposit agreement and not satisfy other tender conditions 
are liable to be rejected without further notice . Duplicate 
copy of tender form is not obtained on payment of cost. 
The tenders will be opened in the presence of the 
tenderers or their authorized representatives as scheduled . 

Demonstration , if required should be provided by the 
firm at their on expense, Further details can be had from 
the office of the Principal , Government Medical College , 
Kozhikode during working hours. 

The tender will be opened as detailed below . 
Belated tenders will not be accepted . 


Date and time for opening of tender forms 
15 - 7 -2013, 11. 30 a. m . 

Date upto which rates are to be firm — 31 -3 -2014 . 


SPECIAL CONDITIONS 


(1) The brochure issued by the manufacturer in 
orginal should be attached . 
(2 ) The firm should be arranged demonstration at his 

own cost if requested . 

Warrantly minimum 2 years 
(4 ) AMC and CAMC (rate to be mentioned 

separately ), will be considered for selection if 

necessary 
(5) No advance payment will be made . 
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എസ് .2 /7879/ 2013 / 
എം . സി . സി . 


കൾച്ചറൽ മീഡിയ സപ്ലിമെന്റ് 
ഇ മ മ ന റ ക മ ബ ് യ ാ ള ജി 
വിഭാഗം - 4, 98, 554. 


കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മൈക്രോ 
ബയോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന കിറ്റുകളും 
ഡിസ്കകളും റീയേജന്റുകളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് 
നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും 
മുദ്രവച്ചതും മത്സരാടി സ്ഥാ ന ത്തിലുള്ള ദർഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ് 
( ഫോൺ: 0495 2350212 ). ? 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപ്രതവും വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 
1 % നിര ത ദ വ്യ ത്തോടുംകൂടി താഴെ നൽകി യി രി ക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപതം 
ലഭിക്കുന്നതിന് ? 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട് എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അപേ ക്ഷി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ 
സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃ ക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ ക്രമനമ്പർ 1, 2 ഇവയ്ക്ക് ? 416, ക്രമനമ്പർ 3, 
5 ഇവയ്ക്ക് ? 612 , കമനമ്പർ 4 - ന് ? 832, കമനമ്പർ 
6, 7 ഇവയ്ക്ക് ? 1,040. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ക്രമനമ്പർ 1, 2 ഇവയ്ക്ക് 3 208, ക്രമനമ്പർ 
3 , 5 ഇവയ്ക്ക് 1 306, കമനമ്പർ 4 - ന് ? 416, കമനമ്പർ 
6 7 ഇവയ്ക്ക് ? 520. 

- തപാൽ വഴി - കമ നമ്പർ 1, 2 ഇവ യ് ക്ക് ? 466, 
കമ നമ്പർ 3 , 5 - നും ? 662 , കമനമ്പർ 4 - ന് ? 882 , 
ക്രമനമ്പർ 6, 7 ഇവയ്ക്ക് ? 1,090 . 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 12 - 7 - 2013, 3 മണി. 

തപാൽവഴി ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയ 
തിയും സമയവും 5 -7 - 2013, 3 മണി. 

ടെണ്ടർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
15 - 7 - 2013, 11 മണി. 

ടെണ്ടർ ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
| 15 - 7 - 2013, 11.30 മണി. 


വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാസുകാരൻ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 

വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപ്രതം, 
മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെതന്നെ നിരസിക്കുന്ന 
താണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
താഴെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത പതി നി ധി യു ടേയോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 
- കമ ടെണ്ടർ 

ഇനവിവരവും 
നമ്പർ നമ്പർ 

ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഏകദേശ 

- ചെലവും 
1 എസ് . 2 / 7875/ 2013 / സീറോളജിക്കൽ കിറ്റ് വൈറൽ 
എം . സി . സി . ഇൻഫക്ഷൻ ടെസ്റ്റിനു വേണ്ടി 

മൈക്രോബയോളജി വിഭാഗം 
3 74, 000 


വില നിജമാക്കിയിരിക്കുന്ന തീയതി 31- 3 - 2014 . 

നിബന്ധനകൾ 
| 1. നിർ മ്മാ താ വിൽ നിന്നുള്ള കൈപു സ്തകം ത ന ത് 

ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
2. ആ വ ശ്യ പ്പെ ടു ന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ സ്വന്തം 

ചെല വിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോ ധ നയ് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
3. വാറണ്ടിചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം നിർബന്ധം. 
4. വാർഷിക അറ്റ കുറ്റപ്പണി/ സമഗ വാ ർ ഷിക അറ്റ 

കുറ്റപ്പണി(ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം നിർബന്ധം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗികളുടെ തെര ഞ്ഞ ടു പ്പിന് ഈ 

നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


2 


എസ് . 2 / 7884 / 2013/ 

എം . സി . സി . 


3 


എസ് . 2 / 7885 / 2013 / 
എം . സി . സി . 


(3) 
No. S2/ 7871/2013/ MCC . 

4th June 2013 . 
Sealed competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of Reagents , and Kits for Pathology 
Department, Government Medical College , Kozhikode . 
Tender forms and details can be obtained from the office 
of the Principal, Government Medical College , Kozhikode 
on payment of tender cost. Tenders should be 
susperscribed with tender No . and addressed to the 
Principal , Government Medical College , Kozhikode . Belated 
tenders will not be accepted . 


4 


സീറോളജിക്കൽ കിറ്റ് ബാക്ടീരിയൽ 
ഇൻഫക്ഷൻ ടെസ്റ്റിനു വേണ്ടി 

മൈക്രോബയോളജി വിഭാഗം - 
Y 1,15,000 
മോളിക്യുലർ കിറ്റ് വൈറൽ 
ഇൻ ഫ ക്ഷൻ ടെസ്റ്റിനുവേണ്ടി 
മെകോ ബയോളജി വിഭാഗം - 
2 ,99, 000 
മോളിക്യുലർ കിറ്റ് ട്യൂബർ 
കു ലോ സിസ് ടെസ്റ്റി നു വേണ്ടി 
മൈക്രോബയോളജി വിഭാഗം - 
3, 44, 000 
ഡ യഗ്നോസിസ് കിറ്റു കൾ 
മൈക്രോബയൽ ഇ ൻ ഫ ക്ഷ ൻ 
ടെസ്റ്റിനുവേണ്ടി - 3 2,65,300 
ആന്റിബയോട്ടിക് ഡിസ്ക് മൈക്രോ 
- ബയോളജി വിഭാഗം - 4, 07,896 


എസ് . 2 / 7886 / 2013/ 
എം . സി . സി . 


5 


എസ് . 2 / 7882/ 2013 / 
എം . സി . സി . 


St. 
No . 


Tender 
No . 


| 1 


S2/ 7871 /2013/ MCC 


Name of Item 
with ( Approximate Cost) 
Immunohistochemistry 
Reagents — 3,86 ,238 
IHC Panel for Carcinoma 
Breast 7 4,60,000 


- 6 


എസ് . 2 / 7881/2013 / 
എം . സി . സി . 


2 


S2 / 7872/ 2013/ MCC 


കോഴി ക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
പാത്തോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് റീഏജന്റുകളും കിറ്റുകളും 
വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തിലേക്ക് നിർമ്മാ താ ക്ക ളിൽ നിന്നാ 
അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ മുദ്രവച്ചതും 
മത്സരാധിഷ്ഠിതവുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ക്രമ ടെണ്ടർ 
നമ്പർ നമ്പർ 


ഇനവും 
- ഏകദേശ ചെലവും 


1 


എസ് . 2 / 7871/2013/ 
എം . സി . സി . 


- ഇമ്മ്യൂണോഹിസ്റ്റോകെമിസ്ട്രി 
റീ ഏജന്റ്- 3,86,238 


എസ് . 2 / 7872/ 2013 / 
എം . സി . സി . 


ഐ . എച്ച്. സി . പാനൽ ഫോർ 
കാസിനോമ ബ്രസ്റ്റ് - 1 4,60,000 


- 3 S2/ 7873/2013 / MCC Immunofluorescence 

Reagents - 3 2 ,10,000 
Cost of tender form : 
Original - 7 832 for Sl. No. 1 , 3 1 , 040 for Sl. No. 

- 2 and 3 416 for Sl. No . 3 . 
Duplicate - } 416 for Sl. No . 1 , 3 520 for Sl. No. 2 

- and 3 208 for Sl. No. 3 . 
By post - 3 882 for Sl . No . 1 , 31 ,090 for Sl. No . 2 

and 3 466 for Sl. No . 3 . 
Closing date and time of sale of tender form by 
post - 20 - 7-2013 , 3 p . m . 

Closing date and time of sale of tender form 
24- 7-2013, 3 p . m 

Due date and time for receipt of tender forms 
25- 7 -2013 , 11 . a. m . 

Due date and time for opening of tender forms 
25- 7-2013, 11. 30 a. m . 

Date upto which rates are to be firm — 31- 3 - 2014 . 

Each tenders should be submitted along with an 
agreement signed and executed in Kerala Stamp Paper 
worth * 100 and EMD @ 1 % quoted price. Stamp Paper 

will be supplied to the firm outside Kerala on request 
along with remittance of 1150. 3100 towards the cost of 
Stamp Paper and 50 as incidental charge by Money 
Order taken in favour of Principal, Government Medical 
College , Kozhikode . Speciman copy of the agreement is 
annexed with the tender form . Rates should be quoted in 
Indian Rupees only. All the taxes applicable is to be clearly 
mentioned . Freight, insurance , loading, unloading, erection 
and commission charges and installation should be by 
the tenderer . 

The tender without the required Earnest Money 
Deposit agreement and not satisfying other tender condi 
tions are liable to be rejected without further notice . Dupli 
cate copy of tender form is not obtained on payment of 
cost. The tenders will be opened in the presence of the 
tenderers or their authorized representatives as scheduled . 

Demonstration , if required should be provided by the 
firm at their on expense . Further details can be had from 
the office of the Principal , Government Medical College , 
Kozhikode during working hours. 

The tenders will be opened as detiled below , Belated 
tenders will not be accepted. 


എസ് . 2 / 7873/ 2013 / ഇമ്മ്യൂണോഹിസ്റ്റോ 
എം . സി . സി . ഫ്ളോറോസെൻസ് റീ ഏജന്റ് 

- 2, 10,000 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ ക്രമനമ്പർ 1- ന് ? 832, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് ? 1,040 , 
ക്രമനമ്പർ 3 - ന് ? 416. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കമനമ്പർ 1- ന് ? 416 , ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 
- 1 520 , ക്രമനമ്പർ 3 - ന് ? 208. 

തപാൽവഴി - കമനമ്പർ 1- ന് ? 882 , കമനമ്പർ 2 - ന് 
? 1,090 , ക്രമനമ്പർ 3 - ന് ? 466. 

- തപാൽ വഴി ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും -- 20 -7 - 2013 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 24 - 7 - 2013, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 25- 7 -2013 രാവിലെ 11 മണി. 


- ദ ർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
25 -7 -2013 രാവിലെ 11.30 മണി. 

വില നിജമായിരിക്കുന്ന തീയതി 31 - 3 -2014 . 
ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തി സമയത്ത് ലഭ്യമാണ് 
( ഫോൺ: 0495 - 2350212 ). ? 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃ കയി ലു ള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത 
തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുംകൂടി നൽകിയിരിക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപതം 
ലഭിക്കുന്നതിന് ? 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
- ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട് എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അപേക്ഷിക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യ 
സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃ ക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 

- വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാർ സ്വയം 
വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 

-- വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 


Special Conditions 
The brochure issued by the manufacturer in 
original should be attached . 
The firm should be arranged demonstration at his 
own cost, if requested . 
Warranty minimum 2 years. 
AMC and CAMC minimum 5 years. AMC and 
CAMC (rate to be mentioned separatly ) will be 
considered for selection it necessary . 
No advance payment will be made. 


(5 ) 


അടങ്കൽ തുക ? 4, 50,000 


മറ്റൊന്നും സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുപ്രകാരം ദർഘാസുകാരന്റെയോ 
അംഗീകൃത പതി നി ധി യു ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


നിരതദ്രവ്യം 


1 %. 


ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
എസ്1/1083/ 2013 എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


നിബന്ധനകൾ 


ടെണ്ടറിന്റെ വില ടാക്സടക്കം - ? 1,022. 


1. നിർമ്മാ താ വിൽ നിന്നുള്ള കെ പു സ്തകം ത നത് 
ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 16 - 7 - 2013, 3 മണി. 


2. ആ വ ശ്യ പ്പെ ടു ന്ന പക്ഷം ദർഘാസുകാ ര ൻ സ്വന്തം 
ചെല വിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ പരിശോ ധ നയ് 
വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. 
3. വാറണ്ടി ചുരുങ്ങിയത് 2 വർഷം നിർബന്ധം. 


- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടേണ്ട അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 17 - 7 - 2013 , 5 മണി. 


4. വാർഷിക അറ്റ കുറ്റപ്പണി/ സമഗ വാർഷിക അറ്റ 

കുറ്റപ്പണി (ചുരുങ്ങിയത് 5 വർഷം നിർബന്ധം) നിരക്കുകൾ 
വെവ്വേറെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ 
സാധന സാമഗ്രികളുടെ തെര ഞ്ഞ ടു പ്പിന് ഇ 

നിരക്കുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
5. മുൻകൂർ തുക നൽകുന്നതല്ല. 


- ടെണ്ടർ പാളിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
18 - 7 - 2013 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരി 
ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി - 30 - 9 - 2013 . 


-- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതിനും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേ 
ണ്ട തു മാ യ വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപതി, കോഴിക്കോട്- 8. 


Government Medical College, 
Kozhikode. 


( Sd.) 
Principal. 


Medical College Hospital, 
| Kozhikode -8 . 


( Sd.) 
| Superintendent. 


TENDER EXTENSION NOTICE 


TENDER NOTICE 


No. S1/ 1083/ 2013 . 


| 1st June 2013. 


Sealed tenders in the prescribed proforma are invited 
for the supply of Automated Hematology Analyser 
1 No. to Medical College Hospital, Kozhikode-8 . 

Superscription Tender Number should be specifically 
noted as S1 /1083 /2013. 

Tender Cost 7 4,50 ,000 . 


- No. S1- 2830 /2013 /IMCH. 

24th May 2013 . 
Sealed tenders are invited for supply of Hospital 
items in IMCH Medical College, Kozhikode-8 . List of item 
can be had from the office of undersigned during office 
hours any working days . Envelop containing tenders 
should be superscribed with tender numbers and should 
be addressed to the Superintendent, IMCH , Medical 
College , Kozhikode-8, Kerala. Tender must be submitted 
in sealed cover. Tender will be opened on 12 -7 -2013 at 
11 a . m . in the presence of such of the tenderers or their 
authorized persons who may be present at that time. Late 
tenders will not be accepted. 


E . M. 

D1 %. 
Price of tender ST Cash only / Money Order - 1, 022 . 

Date and time of close of sale of tender form — 
16 -7- 2013 , 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender - 17 -7 -2013, 5 p . m . 


Date and time for opening of tender - 18 - 7 - 2013 , 
12 Noon . 


Intending tenderers may on application to the 
Superintendent , IMCH , Medical College, Calicut, Kerala 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . 


Date upto which rates are to be firms— 30 -9 -2013. 

Address of officer from whom tender forms 
are to be obtained and whom tenders are to be sent 
The Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode . 


Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of tender 
forms in which will not be refunded any circumstances. 

The tenders should under take the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
- of the product supply. 

The tender forms are not transferable. Charges 
postage stamp, draft etc . will not be accepted towards the 


കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി 
യിലേക്ക് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഹെമറ്റോളജി അനലൈസർ - 1 എണ്ണം 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP. Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % (Rounded to next One Rupee) of the total cost of 
articles tendered for. The tenders not accompanied by 
sufficient EMD will not be entertained. 


ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും 11- 7 - 2013 , 5 മണി. 

ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും, സമ യ വും 
12 - 7 - 2013, 11 മണി. 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി- - 
31 - 7 - 2014. 


Approximate Cost 7 4,99 ,941 . 


Cost of tender forms ( including Tax ): 

Original x 1, 040. 
Duplicate 7 520 . 


- കൂടുതൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തിനോ 
നിർത്തിവയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ ണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Details of Items 


If sent by post postage charge X 50 extra . 

Closing date and time of tender form 
10 - 7-2013 , 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
11- 7-2013, 5 p . m . 


Item 


- 


- 


1. 
2. 
3. 


Per Q Cath 
Blood Filter set 
Veterinary gloves 


Oty. 

40 
200 
61700 


Opening date and time of tender - 12 - 7- 2013 , 11 a. m . 


| Date up to which rates are to be firm - 31-7- 2014. 


Institute of Maternal & Child Health , 
Govt. Medical College, Kozhikode. 

TENDER NOTICES 


( Sd .) 
Superintendent. 


Further details can be had from the office of the 
undersigned during office hours on any working day. 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതൃശിശുസംരക്ഷണ 
കേന്ദ്ര ത്തി ലേക്ക് ആവശ്യമായ ഹോസ്പിറ്റൽ ഐറ്റംസ് 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന 
കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, 
മാതൃശിശുസംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്- 8, കേരളം എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ 
ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതിയിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായി 
ട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തി 
യിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 12 - 7 - 2013 -ാം 
തീയതി 11 മണിക്ക് തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . വൈകി ക്കിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

- ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ്പര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യായി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർ ഘാസ് ഫോറം 
വി . പി . പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

അടങ്കൽ തുക ? 4,99,941. 
നിരതദ്രവ്യം 1 % . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം); 


No , S2 - 3036/ 2013/IMCH. - 

24th May 2013. 
Sealed tenders are invited for the supply of Radio 
- Frequency Generator ( 1 No.) items in IMCH, Medical 

College, Kozhikode -8 . List of item can be had from the 
office of undersigned during office hours any working 
days . Envelop containing tenders should be superscribed 
with tender numbers or indicated in the statements below 
and should be addressed to the Superintendent, IMCH , 
Medical College , Kozhikode- 8 , Kerala . Tender must be 
submitted in sealed cover. Tender will be opened on 
12 -7 - 2013 at 11 a .m . in the presence of such of the 
tenderers or their authorized persons who may be present 
at that time. Late tenders will not be accepted . 


Intending tenderers may on application to the 
| Superintendent, IMCH , Medical College, Calicut, Kerala 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . 

Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of tender 
forms in which will not be refunded any circumstances. 

The tenderers should under take the responsibility 
for the intimate service even if any change in the 
dealership of the product supply . 

The tender forms are not transferable . Cheques 
postage stamps, drafts etc . will not be accepted towards 
the cost of tender forms. Tender forms will not be sent 


ഒറിജിനൽ { 1,040. 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 7 520. 


ദർ ഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും 10 -7 - 2013, 3 മണി. 


by VPP . Tender should be accompanied by EMD 
amounting to 1 % (Rounded to next 1 Rupee ) of the total 
cost of articles tendered for. The tenders not accompanied 
by sufficient EMD will not be entertained . 


കൂടുതൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി സമ യത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തിനോ 
നിർത്തി വയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Approximate Cost - { 3.85 Lakhs 
Cost of tender forms (including Tax ): 


Original 


7 840. 


Duplicate X 420 . 


If sent by post, postage charge — 


50 . 


Closing date and time of sale of tender form 
10 -7-2013, 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender forms — 
11- 7-2013, 5 p. m . 

Date up to which rates are to be firm — 31-12 -2013 . 

Specification and details of accessories, available in 
the office of the undersigned during working hours . 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതൃശിശുസംരക്ഷണ 
കേന്ദ ത്തി ലേക്ക് ആവശ്യമായ റേഡിയോ റഫീക്വൻ സി 
ജനറേറ്റർ (ഒരെണ്ണം) വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവെച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പർ എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, മാതൃ ശിശു സംരക്ഷണ 
കേന്ദ് , കോഴിക്കോട്- 8 , കേരളം എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 
അയച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള 
തീയതികളിലും, സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള 
ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ, അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയി 
ട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 12 - 7 - 2013 -ാം 
തീയതി രാവിലെ 11 മണിയ് ക്ക് തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . 
വൈകികിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 
- ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ കാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യായി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
വി. പി . പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 

അടങ്കൽ തുക ? 3.85 ലക്ഷം. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം): 

ഒറിജിനൽ ? 840 . 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ? 420. 

പോസ്റ്റേജ് ചാർജ് ? 50. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 10 - 7 - 2013 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 11- 7 - 2013 , 5 മണി. 

ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി - 
31 - 12 - 2013 . 


No. S1- 3106/2013 /IMCH. 

28th May 2013. 
Sealed tenders are invited for the supply of following 
Hospital items in IMCH , Medical College , Kozhikode -8 . 
List of items can be had from the office of undersigned 
during office hours any working days . Envelop containing 
tenders should be superscribed with tender number or 
indicated in the statements below and should be 
addressed to the Superintendent, IMCH , Medical College , 
Kozhikode - 8 , Kerala . Tender must be submitted in sealed 
cover . Tender will be opened on 24 - 7 - 2013 at 11 a .m . in 
the presence of such of the tenderers or their authorized 
persons who may be present at that time. Late tenders 
will not be accepted . 

Approximate Cost _ 7 3, 48 ,535 
Cost of tender forms (including Tax ): 

Original 7 840 . 
Duplicate 7 420. 

If sent by post, postage charge ? 50. extra 
Closing date and time of sale of tender form 
22 -7-2013 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender forms— 
23-7-2013, 5 p. m . 

Date up to which rates are to be firm — 31-7-2014 . 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College, Calicut, Kerala 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . 

Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of tender 
forms in which will not be refunded any circumstances . 

The tenders should under take the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply . 

The tender forms are not transferable . Cheques 
postage stamp, draft etc . will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP . Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % (Rounded to next 1 Rupee ) of the total cost of 
articles tendered for. The tenders not accompanied by 
sufficient EMD will not be entertained . 

Further details can be had from the office of the 
undersigned during office hours on any working day . 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതൃശിശുസംരക്ഷണ 
കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ 
ഐറ്റംസ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 


മുദ്രവെച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് 
അടക്കം ചെയ്യുന്ന ക വ റി നു മു ക ളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 
എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, മാത്യശിശുസംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, 
കോഴിക്കോട്- 8, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ട 
തുമാ ണ് . ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയ തി 
കളിലും, സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് 
സമർപ്പിച്ച വ രു ടെ യോ , അവർ ചുമ ത ല പ്പെടു ത്തി യിട്ടുള്ള 
ഏജന്റുമാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 24 - 7 - 2013 -ാം തീയതി 
11 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകികിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

അടങ്കൽ തുക ? 3,48,535 . 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ): 

ഒറിജിനൽ ? 840 . 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ? 420 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും -- 22 - 7 - 2013 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 23 - 7 - 2013 , 5 മണി. 


indicated in the statements below and should be 
addressed to the Superintendent, IMCH , Medical College , 
Kozhikode- 8 , Kerala. Tender must be submitted in sealed 
cover. Tender will be opened on 24 - 7 - 2013 at 11 a .m . in 
the presence of such of the tenderers or their authorized 
persons who may be present at that time. Late tenders 
will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College , Calicut, Kerala 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . 

Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of tender 
forms in which will not be refunded any circumstances. 

The tenders should under take the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply. 

The tender forms are not transferable . Cheques , 
Postage Stamp, Draft etc. will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP. Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % (Rounded to next 1 Rupee ) of the total cost of 
articles tendered for. The tenders not accompanied by 
sufficient EMD will not be entertained . 

Approximate cost 3 3, 46,285. 
Cost of tender forms ( including Tax ): 


ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 


31 - 7 - 2014. 


ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവർ 
-- ഐ . എം. സി. എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന 
പക്ഷം ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരി 
ക്കുന്നപകാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യായി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
വി. പി . പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

കൂടുതൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനോ, 
നിർത്തി വയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Original 7 840. 
Duplicate X 420. 


If sent by post Postage charge - 50 . extra . 


List of Items 


- Sl. 
- No . 


Name of Item 


Qty. 


Disp . syringe 50 cc 
Lancet 
PMO Lines 
Optium Glucose strip 
Glass slides 
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Closing date and time of sale of tender form 
22 -7- 2013, 3 p. m . 

Last date and time of receipt of tender forms— 
23 - 7 -2013 , 5 p. m . 

Date upto which rates are to be firm — 31-7 -2014 . 

Further details can be had from the office of the 
undersigned during office hours on any working day . 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതൃശിശുസംരക്ഷണ 
കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ 
ഐറ്റംസ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് അടക്കം 
ചെയ്യുന്ന കവ റി നു മു ക ളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 
എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, മാതൃ ശിശുസംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, 

കോഴിക്കോട്- 8, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ട 
തുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതികളിലും 
സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച 
വരുടെയോ, അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റുമാരു 
ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 24- 7 - 2013 -ാം തീയതി 11 മണിക്ക് 
തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . വൈകികിട്ടുന്ന ദ ർ ഘാ സു കൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 


5000 
20000 
5000 
6500 
10000 
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No. S1- 3152/ 2013 /IMCH. 

28th May 2013. 
Sealed tenders are invited for the supply of following 
Hospital items in IMCH, Medical College , Kozhikode- 8. 
List of item can be had from the office of undersigned 
during office hours any working days. Envelop containing 
tenders should be superscribed with tender numbers or 


ദർ ഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽ പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി. എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ കാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാറ്റ്എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യാ യി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
വി. പി. പി . ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

അടങ്കൽ തുക ? 3, 46,285. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം ): 

അസ്സൽ 7 840. 

പകർപ്പ് ? 420. 
ദർ ഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അവ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും - 22 - 7 - 2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 23 -7 - 2013 , 5 മണി. 


- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി 
31 - 7 - 2014 . 


കൂടുതൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തി സമ യത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നട പടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്നതിനോ 
നിർത്തി വയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


If sent by post postage charge ? 50. extra . 

Closing date and time of sale of tender form 
15 -7-2013, 3 p. m. 

Last date and time of receipt of tender forms — 
16- 7- 2013, 5 p . m . 

Date up to which rates are to be firm — 31- 12 -2013 . 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College, Calicut, Kerala 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . 

Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of tender 
forms in which will not be refunded under any 
circumstances . 

The tenders should under take the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply. 

The tender forms are not transferable . Cheques 
Postage Stamp, Draft etc . will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP . Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % (Rounded to next 1 Rupee ) of the total cost of 
articles tendered for. The tenders not accompanied by 
sufficient EMD will not be entertained . 

Further details can be had from the office of the 
undersigned during office hours on any working day. 

- കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാത്യ ശി ശു 
സം രക്ഷണ കേന്ദ്ര ത്തി ലേക്ക് ആവശ്യമായ വേയ് സ് 
സഗിഗേഷൻ ബാഗ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത 

ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 
എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, മാതൃ ശിശുസംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, 

കോഴിക്കോട്- 8, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ട 
തുമാണ്. ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിച്ചുള്ള തീയതി 
കളിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് 
സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ, അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റു 
മാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 17 - 7- 2013 -ാം തീയതി 11 മണിക്ക് 
തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാ സു കൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ്പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
- ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 

പ കാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല . ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യായി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
വി. പി. പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 

അടങ്കൽ തുക - 2,32,400 . 


LIST OF ITEMS 


- Sl. 
- No . 


Name of Items 


- Qty. 


L . Arginine Sachet 
MVT Drops 
Vit D3 Drops 
Iron Drops 


6000 
2500 
3200 
- 500 


No. S3 - 2713/2013/IMCH . 

4th June 2013 . 
Sealed tenders are invited for the supply of Waste 
Suggregation Bag items in IMCH , Medical College , 
Kozhikode -8 . List of items can be had from the office of 
undersigned during office hours any working days . 
Envelop containing tenders should be superscribed with 
tender numbers or indicated in the statements below and 
should be addressed to the Superintendent, IMCH , 
Medical College , Kozhikode - 8 , Kerala . Tender must be 
submitted in sealed cover. Tender will be opened on 
17 - 7 - 2013 at 11 a. m . in the presence of such of the 
tenderers or their authorized persons who may be present 
at that time. Late tenders will not be accepted . 

Approximate cost 3 2,32,400 
Cost of tender forms (including Tax ): 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി സഹിതം); 

ഒറിജിനൽ ? 525. 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ? 275. 


Original 7 525. 
Duplicate 275 . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 15 - 7 - 2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 16 - 7 - 2013 , 5 മണി. 

- ദർഘാസ് നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട തീയതി- - 
31 - 12 - 2013. 


The tender forms are not transferable. Cheques, 
Postage Stamp, Draft etc . will not be accepted towards the 
cost of tender forms. Tender forms will not be sent by 
VPP. Tender should be accompanied by EMD amounting 
to 1 % (Rounded to next 1 Rupee ) of the total cost of 
articles tendered for. The tenders not accompanied by 
sufficient EMD will not be entertained . 


Approximate cost _ 3 25 Lakhs . 


കൂടുതൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി സമ യത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കുന്നതിനോ, 
നിർത്തി വയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


Cost of tender forms ( including Tax ): 


Original X 4,256 . 


LIST OF ITEMS 


Duplicate X 2,128 . 


- St . 


Name of Item 


Qty . 


If sent by post Postage Charge ? 50 . 


- No . 


| 1. 


Closing date and time of sale tender form — 24 -7 -2013, 
3 p . m . 


600 Kg. 


2 . 


Last date and time of receipt of tender form 
25- 7-2013 , 5 p. m . 


600 Kg . 


Waste Suggregation bag - Red with 
Biohazard emblom print ( 30 " x15 ") 

Waste Suggregation bag - Yellow with 
Biohazard emblom print (30 " x15 " ) 
Waste Suggregation bag — Green 
(35 " x20 ") 

Waste Suggregation bag - Black 
(30 "x15 ") 


ന് 


Date up to which rates are to be firm — 30 - 1 -2014 . 


800 Kg. 


SPECIFICATION 


4. 


50 Kg . 


| (5 ) 


No. S2 - 2980/ 2013/IMCH. 

4th June 2013. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
endocrinology Test/rate per test items in IMCH , Medical 
College, Kozhikode- 8 . List of item can be had from the 
office of undersigned during office hours any working 
days. Envelop containing tenders should be superscribed 
with tender number or indicated in the statements below 
and should be addressed to the Superintendent, IMCH , 

Medical College , Kozhikode - 8 , Kerala. Tender must be 
submitted in sealed cover. Tender will be opened on 
26 - 7- 2013 at 11 a.m . in the presence of such of the 
tenderers or their authorized persons who may be present 
at that time. Late tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, IMCH , Medical College , Calicut, Kerala 
will obtain the requisite tender form in which the tenders 
should be submitted . 


Specification and details of accessories , available in 
the office of the undersigned during working hours. 
- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാതൃശിശുസംരക്ഷണ 
കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ എൻ ടോകിനോളജി ടെസ്റ്റ്/ 
പർ ടെസ്റ്റ് റേറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ മുദ്രവച്ച ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്യുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ദർഘാസ് നമ്പർ 
- എഴുതേണ്ടതും സൂപ്രണ്ട്, മാതൃശിശുസംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, 

കോഴിക്കോട്-8, കേരളം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ട 
തുമാ ണ് . ദർഘാസുകൾ താഴെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തീയതി 
കളിലും സമയത്തും അപ്പോൾ ഹാജരായിട്ടുള്ള ദർഘാസ് 
സമർപ്പിച്ചവരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏജന്റു 
മാരുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 26 - 7 - 2013 -ാം തീയതി രാവിലെ 
11 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കു വാൻ താൽപ്പ ര്യ മു ള്ള വർ 
ഐ . എം . സി . എച്ച്. ഓഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം 
ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
പ കാരം തുക അടച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ചെക്കുകൾ, 
പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡാഫ്റ്റ് എന്നിവ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില യായി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
വി. പി . പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. 

അടങ്കൽ തുക ? 25 ലക്ഷം. 


Application for tender forms should be accompanied 
by the cash remittance as noted below for a set of tender 
forms in which will not be refunded under any 
circumstances. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ ( വില നികുതി സഹിതം) : 

ഒറിജിനൽ ? 4,256 . 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 7 2,128. 


The tenders should under take the responsibility for 
the intimate service even if any change in the dealership 
of the product supply. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 11 - 7 - 2013 , 
11 മണി. 


ദർ ഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും -- 24 -7 - 2013, 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 25 - 7 - 2013 , 5 മണി. 


DETAILS OF ITEMS 


Sl . 


ദർ ഘാസ് നിരക്ക് പാബ ല്യ ത്തി ലി രി ക്കേ ണ്ട 
തീയതി 30 - 1- 2014. 


Tender 
No . 


Superscription 


No. 


1 


S/ 1921/13 /DCC 


Dry model trimmer, electric wax 
carver 


കൂടുതൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ഈ 
ഓഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ 
നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നീട്ടി വയ്ക്കു ന്നതിനോ 
നിർത്തി വയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
Institute of Maternal & Child Health , (Sd.) 
Govt. Medical College , Kozhikode . Superintendent. 


2 S/ 1922/ 13/DCC 
- S/1923/ 13/DCC 


utwN 


S/1924/13/DCC 


S /1925/ 13 /DCC 


Hand Piece Sterilizer 
Variable intensity polymerization 
Equipment 
Spot welder with imagnifying 
Microscope 
X -ray viewer, Dental Lathe, 
Acrylizer Unident type etc ., 
Dental Plaster Dispenser, Wax pot, 
Pressure molding machine etc . 
Steam cleaner, Hot air oven 
sterilizer, Ultrasonic scaler 


6 


S/1926/13/DCC 


7 


TENDER NOTICE 
No. S -1922/2013 /DCC. 

27th May 2013. 
Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the following equipments to the 
Government Dental College , Kozhikode . 
Cost of tender forms : 

- Original 3 420 , 

Duplicate 210 . 
By post ( Money Order only) ? 460 . 

Closing date and time of sale of tender forms by 
post - 28- 6 - 2013 , 3 p . m . 


S/ 1927/13/DCC 


Govt. Dental College , 
Kozhikode . 


( Sd.) 
Principal. 


Closing date and time of sale of tender forms, 
9- 7-2013, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
10 - 7-2013 , 4 p . m . 

Date and time of opening of tender 
11 - 7-2013 , 11 a . m . 


കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ദന്തൽ കോളേജിലേക്ക് താഴെ 
കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെന്റൽ സാധന സാമഗ്രികൾ വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


ഒറിജിനൽ ? 420. 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് { 210. 
തപാൽ വഴി (മണിയോർഡർ മാത്രം) ? 460. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അ വ സാ നിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും ( ത പാൽ മുഖേ ന ) - 28 - 6 - 2013 , 
3 മണിവരെ. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന അ വ സാ നി ക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും -- 9 - 7 - 2013, 3 മണിവരെ. 


ദർ ഘാസ് ഫോറം ലഭി ക്കേണ്ട അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും 10 -7 - 2013, 4 മണിവരെ. 


